




Datos del BOP


BOP:
189



CVE:
BOPH-2026-189022



Fecha de publicación:
viernes 02 de octubre de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Sabiñánigo



Departamento:
Secretaría









Anuncio - viernes 02 de octubre de 2026



Aprobación definitiva de la la modificación de
la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Sabiñánigo n.º 006/2026

Aprobación definitiva de la modificación de
la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Sabiñánigo n.º 006/2026, de la reclasificación de
la plaza y puesto de Operario Electricista



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-7d2648db.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/f954f693-f57f-11ed-9664-d1f760dc84bb/fabef234-bcbb-11f1-bba0-00163e2193df/Aprobacion-definitiva-RPT-6.pdf
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